VikipeediA 

Kuvi keel 


Kuvi keel on draviidi keelte lõunakeskdraviidi rühma 
kuuluv keel, mida kõnelevad kuvid Indias Odisha osariigis. 

Kuvi keelt räägib umbes 155 000 inimest. 

Kuvi keelt kirjutatakse oria kirjas. 

Viited 

1. https://www.ethnologue.com/language/kxv 


Pärit leheküljelt "https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuvi_keel&oldid=5344242" 
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